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(54) СДВОЕННЫЙ ПОЛЮСНОЙ ВЫВОД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ 
МАШИН МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 


(57) Формула изобретения 


1. Сдвоенный полюсной вывод батарей с двумя отводами с элементами присоединения, 


отличающийся тем, что один элемент присоединения выполнен в виде ребристой втулки с 
впрессованным в нее болтом, который имеет паз на торце головки и выступает из 
материала крышки на величину не менее 12 мм для размещения и закрепления 
унифицированных наконечников проводов и крепежной гайки, второй элемент 
присоединения выполнен в виде кронштейна с проушиной с отверстием, диаметр которого 
равен диаметру болта первого элемента присоединения. 

2. Сдвоенный полюсной вывод по п.1, отличающийся тем, что элемент присоединения, 
выполненный в виде кронштейна с проушиной, соединяется методом пайки и размер 
расплава составляет 8-10 мм для батарей с разрядным током до 6 Ед. Со. 
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